ワク チ 江本 され る 
の の) 


新型 コロ ナウ イル ス の ワク チン 接種 会 場 か ら 排出 され る 注射 針 等 は 
感染 性 廃棄 物 と し て 適正 に 処理 し て くだ さい 





注射 針 は プラ スチ ッ ク 製 の 堅 生 な 容器 に 梱包 ! 


使用 済み 注射 針 は 、 面 貫通 性 の ある プラ スチ ッ ク 製 容器 に 梱包 
し て くだ さい 。 

・ その 他 の 感 3 Ei (血液 が 付着 し た ガー ゼ な ど ) は 、 丈 夫 
な ポリ 袋 、 段 ボー ル 容 器 (内 袋 使用 ) 又は 耐 貫通 性 の ある プラ 
スチ ッ ク 商 ep (注射 人 盾 が ポリ 袋 や 段 
ボー ル 容 器 に 混入 し な いよ う 徹 底 し て くだ さい 。) 

・ 人 容器 の 外部 に 飛散 ・ 流 出し た り 、 ウ イル ス な ど 
の 感染 性 病原 体 が 容 \ 器 の 外面 に 付着 し た り し な いよ うに 、 ポ リ 

袋 の ロロ を し っ か り 縛 る 又は 容器 の 蓋 を 確実 に 密閉 する よう に し 
て くだ さい 。 

感染 性 廃棄 物 以外 の 廃棄 物 は 、 感 染 性 廃棄 物 が 混入 し な いよ う 
に 留意 し て 、 感 染 性 廃棄 物 を 表す 表示 (バイ オハ ハザード マー ク 
な ど ) の な い ポ ボリ 袋 等 に 梱包 し て 排出 し て くだ さい 。 


師 ごみ 収集 時 に 、 針 刺し 事故 が 起こ る お それ が あり ます 




















バイ オハ ザー ド マ ー ク 





















感染 性 廃 茎 物 は 保管 場所 で ある 則 を で 
仕切 り 等 で 他 と 区 別 ! 
・ 感染 性 廃棄 物 の 保管 場所 は 、 
> 周囲 に 囲い が 設け られ 、 
> 保管 場所 で ある 旨 等 が 掲示 板 で 掲げ られ 、 [掲示 内 容 例 ] 
> 他 の 物 が 混入 する お それ の な いよ う 仕 切 ・ 感 染 性 廃棄 物 保管 場所 
り を 設け る こと 等 に つき 、 関 係 者 以外 立 
の 措置 が 講じ られ て いる こと が 必要 で す 。 入 禁 止 a 
・ 管 理 責任 者 連絡 先 等 








・ 注射 針 等 を 梱包 する プラ スチ ッ ク 製 容器 は 、 発 生 する 廃棄 
物 の 量 に 応じ た 適当 な 大 き さ の も の を 選択 し て くだ さい 。 
極力 、 廃 棄 物 の 量 が 少な い 状 態 で 容器 の 鞭 を 閉じ ない よう 
留意 し て くだ さい 。 (一 方 、 小 さ な 容 器 に 多量 の 廃棄 物 を 

詰め 過ぎ な いよ うに し て くだ さい 。) 


.! 少量 の 廃棄 物 で 容器 を お や み に 密 封 し 、 排 出す る 容器 の 
数 を 増やす と 、 処 理 が ひっ する お それ が 2 のり ま す 


廃棄 物 処理 法 の 基準 を 遵守 し 、「 廃 棄 物 処理 法 に 基づく 感染 性 廃棄 物 
処理 マニ ュ アル 」 に 沿っ て 処理 し て くだ さい 。 

※ 詳細 に つい て は 自治 体 の ルー ル に 従っ て くだ さい 。 6 

4 人 人 っ 


w 環 境 省 














